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TANDUK TAMBAT TERBUKA 
UNTUK KAPAL LAUT 
RUANG LINGKUP | : 


Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, syarat penandaan dan 
cara penunjukan dari tanduk tambat terbuka (open chocks) untuk kapal laut. 


DEFINISI 


Tanduk tambat terbuka adalah peralatan tambat untuk lewatnya tali-tali tambat 
berbentuk tanduk terbuka dipasang dengan cara las atau baut. 


KLASIFIKASI 


Tanduk tambat terbuka diklasifikasikan menurut jenis bahan seperti tersebut 
pada tabel I. i : 


'Tabel I 
Klasifikasi Bahan . 


ba 
'  SII.0297—80, Baja Karbon Cor : ' 


4. SYARAT MUTU 


Bahan 


Bahan dari besi cor sesuai SII0167—77, Besi Tuang Kelabu untuk tipe baut, 
: dan baja cor SII.0297—80, Baja Karbon Cor untuk tipe las. 


Konstruksi, Bentuk dan Ukuran 


Konstruksi, bentuk dan ukuran sesuai Gambar 1 Tabel II dan Gambar 2 Ta- 
bel III. 


Tampak Luar 


Tanduk tambat terbuka untuk kapal laut harus bebas dari kerusakan. 
Bagian yang bergesekan dengan tali harus dikerjakan dengan halus. 


5. SYARAT PENANDAAN 


Tanduk tambat terbuka harus diberi tanda pada bagian yang mudah dilihat 
dengan mencantumkan : : 
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N ama/logo perusahaan 
Tipe 
Ukuran Nominal 


6. CARA PENUNJUKAN 


Tanduk tambat terbuka ditunjuk dengan mencantumkan nama, bahan, ukuran 
nominal dan No. SII..... 
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Gambar 1 
Tanduk Tambat Terbuka dari Besi Cor 
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Gambar 2 : 
Tanduk Tambat Terbuka dari Baja Cor 


Catatan : Pan : 
1. Bahan harus terbuat dari baja cor SII.0297—80, Mutu Baja Karbon Cor. 


2. Pemakaian tali sebagai acuan adalah tipe (6 x 24) SII.0323—80 Tati Kawat 
Baja, SII.0290—80, Tali Manila dan Serat Tali, tali nilon sesuai Standar yan, 
berlaku untuk talisintetis. € 
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